282              Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
Durch Einsetzen des Wertes von i^f aus GL 371  ist
daher
worin durch Einsetzen von a± und #2 aus Gl. 370 und A aus Gl. 369
Fiir gleiche parallele Zweige ist ^==^2, L1=L,2 und
-   •   -   (372a)
Der unverzweigte Strom ist allgemein
und fiir gleiche Zweige
.*   _ O
6- -   £j
Der schwach gedampfte Ausgleichstrom tritt hierbei in dem vorgeschalteten Zweig gar nicht auf, sondern er verlauft lediglich als ein Kreisstrom in den beiden parallelgeschalteten Zweigen. In dem unverzweigten Stromkreis tritt nur die Summe der beiden schnell abklingenden freien Strome auf; hier kann also der Aus-gleichsvorgang schon langst abgelaufen sein, wahrend or in den parallelen Zweigen fortbesteht.
Aus den Anfangswerten der freien Strome
erhalt man
*i /(o) — *
«•                 _____ Jn  f     I      7.   H
*3/-(0) ----^2   ~F^2
v=
3*8^(0)
(373)
und fiir gleiche Stromzweige nach Gl. 372a
(373 a)seits die Spannung iiber RL R±L^ fiir den freien Strom gleich Null, andererseits iiber RL .R2Z/2, wobei der unverzweigte Strom die Summe \f-\-i^f ist, so erhalt man symbolisch
